126                                       Mehrphasenstrome.
Fiir die Effektivwerte einwelliger Strome gilt das Vektor diagram.*** Fig. 107 dieser Schaltung.
J^ und  e/2   sind  die   gemessenen Strome,   die   um   9^ bzw. gegen P± und P2 verzogert seien.   Die gemessenen Linienspannu sind — Pl als Differenz von P1 und P3   und  Pa als Differenz P3 und P3.    Es eilt nun — P& gegen J± um (30°—^) nach, Pa gegen J2  um (%"!" 30°) vor.    Daher zeigen die folgende Leistungen an:
#r = — Pj^cosfo— 30°),      JVJJ = PaJra co8 worin   Pa=P6 = V3P  ist.
1st <^2=60°,  so zeigt der zweite Leistungsmesser die Null an, sein Aussclalag kehrt sich um, wenn ^2 groBer als Bei gleicher Belastung aller Phasen ist
Nf 4- tfn = y 3P J [cos (^ — 30 °) + cos (q> -f 30 °)]
== 3 PJ cos 99 3 die Differenz der Leistungen ist dagegen
2VZ — NIT = VSPJ 2 sin q> sin 30 °
= VBPJ smcp. Durch Division der beiden Gleichungen wird
Bei gleicher Belastung kann die Phasenverschiebung bei ©in— welligen Stromen direkt aus den Ausschlagen der LeistungsmesBC^r ohne Strom und Spannungsmesser nach Gl. 135 berechnet werdoxi.
Bei gleicher Belastung der drei Phasen genugt nach RFrloBC^ ein Leistungsmesser, mit dem zwei Messungen auszufiihren sind. DO i o Stromspule bleibt bei beiden Messungen in derselben Leitung? clio Spannungsspule wird nacheinander zwischen diese Leitung und cllc% beiden anderen geschaltet. Die beiden gemessenen Leistungen wenn die Stromspule z. B. J^ miBt:
woraus  man  fur  gleiche Belastung  und symmetrische Spannungon wieder die soeben abgeleiteten Beziehungen erhalt.
Dreiphasensystem mit JSfulleiter1). Hier sind drei messer erforderlich.    Es ist
2 pi = p^ + p^ ta -f ps i8 + Po f 0 und
h+^ + h+i0=0.
Setzt  man  &"0  aus der zweiten Gleichung  in  die erste ein,, erhalt man
s. Orlioh, ETZ 1907, S. 71. kann die Spannung der Oberwellen fur sich gemessen werden.
